Bağ evi yanarak kül oldu 


Amasya'nın Taşova ilçesinde bağ evinde çıkan yangın, itfaiye 
ekiplerince söndürüldü. Alevlerin sardığı bağ evi kullanılamaz hale 
geldi. 


Alınan bilgiye göre, Yolaçan mevkiinde yer alan Mehmet Gürel'e ait 
tek katlı prefabrik bağ evinde, saat 22.35 sıralarında, belirlenemeyen 
nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek evin tamamın 
sardı. Alevlerin ve duman yükseldiğini görenler durumu hemen 112 
Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye gelen Taşova 
Belediyesi itfaiye ve polis ekipleri, müdahale ederek alevleri 
söndürdü. İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürürken, ev 
içerisinde kimse olup olmadığını kontrol etti. 


Yangın elektrik tesisatından çıktığı tahmın edilirken, can kaybı 
yaşanmamış olması teselli oldu. Yangında ev tamamen yanarak kül 
oldu. 


Olayla ilgili Taşova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince soruşturma 
başlatıldı. 


